










IDEALOGIC 


cl. Vaiencia. 85 08029 BARCELONA Téiei 54554 OLGC 
Telefonos 253 86 93 253 89 09 253 90 45 253 74 00 







FFlDEAlOGIC 


d. Valencia, 05 08029 BARCELONA Télex 54554 OLGC 
Telefonos 253 86 93 253 89 09 253 90 45 253 74 00 






